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Openbaar exploot 


Bij exploot van (t.k.-)gerechtsdeurwaarder J.C. de Groen te Amsterdam d.d. 21 juni 2016 is op verzoek 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V., rechtsopvolgster onder alge¬ 
mene titel van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap TELFORT B.V., gevestigd en kan- 
toorhoudende te 'S-GRAVENHAGE, aan Melvin Leroy van Bossé, geboren op 24 augustus 1984, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, betekend een op 06 juni 2016 opgemaakt exploot, houdende executo¬ 
riaal derdenbeslag. 


Een afschrift van dit exploot is voor betrokkene(n) te verkrijgen bij GGN Mastering Credit N.V., Teilin- 
gerstraat 170 te Rotterdam, telefoon 088-3314500, o.v.v. dossiernr. 1042826 
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